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Mehrwellige Strome.
Dieses Verfaliren hat den Vorzug, daB, wo es zunachst nur auf die Grundwelle ankommt, mit einer groberen Teilung, z. B. n = 6 begonnen werden kann. Hierbei erhalt man fur die Grundwelle schon je vier Werte «1(-2), &t(3)5 #1(4)? a1(6) und entsprechend die 61(n). Man kann nun durch Vergleich dieser Werte schon be-urteilen, ob noch hohere Harmonische vorhanden sind, und dann zu deren Ermittlung die Zwischenpunkte fiir n==12 hinzunehmen. Auch lassen sich leicht durch weiteres Hinzufiigen von Teilpunkten noch hohere Harmonische ermitteln.
33. Graphische Verfahren,
Ein sehr einfach auszufiihrendes und praktisch wichtiges Verfahren riihrt von Fischer Hinnen her (ETZ 1901, S. 396). Es beruht auf dem, schon auf S. 81 verwendeten Satz: Teilt man auf der Abszissenachse die Lange von w ganzen Wellen einer Si'nuslinie in p gloiche Teile und zeichnet die Ordinaten (s. Fig. 65), so ist, wenn w: p keine ganze Zahl ist, die Summe der Ordinaten gleich Null. In der Figur ist w=3: p=5.
Fig. 65.
Fig. 66.
Ist dagegen w : p eine ganze Zahl, so sind alle Ordinaten gleich-groB, ihre Summe ist daher p mal so groB wie die Anf angsordinate.
Ist eine Kurve gegeben, so teile man vom Koordinaten-anfangspunkt 0 aus eine ganze Periode 00" ab (s. Fig. 66). Der Anf angsordinate entspricht x — Q, sie enthalt nach Gl. 101 alle Amplituden &„.
Teilt man nun die Periode 00' in 3 Teile und addiert die 3 Ordinaten, so enthalt diese Summe nach vorstehendem nur die Amplituden £x der Oberwellen, deren Ordnung ein Vielfaches von 3 ist. Fiir jede dieser Oberwellen enthalt die Summe den drei-fachen Betrag der Anfangsordinate. Daher ist die Summe der 3 Ordinaten
= 3ssen der Zwischenpunkte. Sollen z. B. wieder die erster 6 Koeffizienten a^ bis a13L und \ bis b^ bestimmt wefden, wobe: die Oberwellen von der 13. an vernachlassigt werden, so erhall man fiir die verschiedenen Einteilungen nach Gl. 103 a
